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THE SHINING (1980) 
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Everlook hotell som familjen skulle bo över vintern. 


Danny ser de döda tvillingarna i ett av hotellets korridorer. 
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Efter att Jack huggit sig in genom dörren 
kommer han in och säger Här är Johnny! 


Jack Torrance (Jack Nicholson) en miss- 
lyckad författare får ett jobb på Everlook 
hotell som ligger i Klippiga bergen. Hans 
jobb är som vaktmästare över 
vinterhalvåret då hotellet är stängt. Han 
har förhoppningar att stillheten ger han 
ro under de vinterstormar då hotellet 
snöas in. 

Hotellet besitter onda krafter vilket 
pojken Danny får reda på långt innan de 
kommer till hotellet. Det går inte bra för 
Jack och frustrationen går över familjen 
och till slut till ett vansinne. 


Jag tycker denna klassiker av Stanley 
Kubrick håller än, jag såg den för många 
år sen. 


Trots längden på filmen, nästan 3 timmar, 
så kändes den inte för lång. Man var 
spänd från början till slut och tiden gick 
fort. Filmen var inte så otäck, kanske för 
jag sett den förr. 
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Stackars Wendy som är livrädd. 


